第 1 章概要 

WLM-L11G は、無線 LAN のアクセスポイントです。無線 LAN と有線 LAN 間の接続ボイントとし 
て機能します。無線 LAN パソコンが WLM - L11G の通信範囲内にあれば、複数の WLM-L11G のう 
ち最もつながりやすい WLM-L11G に自動的に接続するので、施設全体を移動しながら途切 
れることのない通信をすることができます。 

この 章では、次の内容について説明します。 

• 主要な機能 
. ネットワーク構成例 
- WLM-L11G の仕様 


1-1 主要な機能 

この項では、 WLM - L11G における次の主要機能について説明しています。 

• PoE (Power over Ethernet) 

• LAN ポートとシリアルポート 
-外部アンテナ 

.LED 表示 

1-1-1 PoE (Power over Ethernet) 

WLM-L11G は、別売の PoE 給電モジュールを使うことによって、 LAN ケーブルから電力を受 
け取ることができます。この場合は、 WLM-L11G に AC アダプタを接続する必要はありませ 
ん。 PoE の詳細については、別売の PoE 給電モジュールのマニュアルを参照してください。 

PoE は弊社独自の仕様のため、必ず WLM-L11G に対応した弊社製 P0E 給電モジュール 
をお使いください。 
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1-1-2 LAN ポートとシリアルポート 


弊社製屋外アンテナ 
添付の接続ケーブル 
取り付け位置 



LAN ポート 

WLM - L11G の LAN ポートに LAN ケーブルを接続して、 WLM - L11G とハブなどのネットワーク機 
器に接続します。 WLM-L11G の LAN ポートは AUTO-MDIX に対応しているため、 LAN ケーブルの 
種類（ストレート/クロス）に関係なくネットワーク機器と接続できます。また、別売 
の PoE 給電モジュールを使えば、 LAN ケーブルから電力を受け取ることができるため、 AC 
アダプタを接続する必要がありません。 PoE の詳細については、別売の PoE 給電モジュー 
ルのマニュアルを参照してください。 

シリアルポート 

WLM-L11G のシリアルポートから、 WLM-L11G の設定画面にコン ソールで アク セスで きます。 
添付のシリアルケーブルを使用して、 パソコンの COM ポートと WLM-L11G の シリアルポート 
を接続します。次の設定で、夕^ー ミナルソフトから設定画面を開きます。 


転送レート 

57600 bps 

テータビット 

8 

パリティ 

なし 

ストップビット 

1 

フロー制御 

なし 


1-1-3 外部アンテナ 

WLM-L11G には、別売の外部アンテナを取り付けられます。 
.屋内アンテナ WLE-DA/WLE-NDR 

•屋外アンテナ WLE-HG-DYG/WLE-HG-NDC 
























































1-1-4 LED 表示 

WLM - L 11 G 上部にある 4 個の LED で、電源の状態、無線 LAN の状態、有線 LAN の状態、および 
WLM - L 11 G の動作状態がわかります。 



.POWER LED :電源 ON 時に点灯（緑）します。 

.WIRELESS LH ) :無線 LAN の接続ラインが有効時に点灯（緑）します。無線での通信時 
は点滅（緑）します。 

.ETHERNET LED :有線 LAN の接続ラインが有効時に点灯 （100 Mbps :緑、 10 Mbps :橙）し 
ます。 

• DIAG LED : LED の点灯回数により異常内容を示します。次の表でエラーの内容を確認 
し、一度、 AC アダプタをコンセントから抜いてください。再び、差し込んだときも LED 
が点灯する場合は、弊社の修理センター宛てに WLM - L 11 G をお送りください。 


LED 表示 

異常内容 

起動時に赤色常時点灯 

RAM エラー 

起動時に赤色2回点滅 

Flash ROM エラー 

起動時に赤色3回点滅 

有線 LAN エラー 

起動時に赤色4回点滅 

無線 LAN エラー 

設定保存直後に赤色2回点滅 

Flash ROM エラー 

ファームウエアアップデート時に赤色2回点滅 

Flash ROM エラー 















































1-2 ネツトワーク構成例 

WLM - L 11 G を使った無線ネットワークの構成例を説明します。 WLM - L 11 G の工場出荷時は、 
無線と有線のネットワーク間の接続ボイントとして動作するように設定されています。 


1-2-1 無線と有線間の接続ポイント 

有線 LAN に直接接続している WLM - L 11 G は、無線 LAN と有線 
LAN の接続ボイントとして動作します。有線 LAN に複数の 
WLM - L 11 G が接続されている場合、接続中の WLM - LI 1 G の電 
波が届かない場所に無線 LAN パソコンを移動しても、別 
の WLM - L 11 G に自動的に接続されるため、ネットワークと 
の接続が切断されません（ローミング機能)。ローミン 
グ機能を使用するときは、各 WLM - L 11 G に同じ ESS - ID を設 
定します。 



1-2-2 無線の電波範囲を広げるリ 
ビータ機能 

WLM - L 11 G は WDS (Wireless Distribution System 、 アク 
セスポイント間通信）に対応しているため、無線のリ 
ビータとして使用することができます。リピータとし 
て使用することにより、無線の電波が届く範囲を拡大 
したり、電波を遮断する障害物を回避することができ 
ます。リビータとして使用する場合は、 WLM - L 11 G が有 
線 LAN に接続されている必要はありません。また、通信 
相手のアクセスポイントの MAC アドレスを設定する必 
要があります。 



1-2-3 WDS 通信機能 

6台までの WDS 通信 (Wireless Distribution System 、 ア 
クセスポイント間通信）に対応しているため、部署内や 
ビル内の有線 LAN 同士を無線で接続することが可能です。 
WDS 通信が不安定な場合は、 WLM - L 11 G を WDS 専用モードに 
設定してください。 

また本製品以外にも、 WDS 機能を搭載した弊社製 WLA - AWCG 、 
WLA - L 11 G と相互通信が可能です。 
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WLM - L 11 G の仕様 


^最新の製品情報については、カタログまたはインターネットホームページ 
( http ：// www . melcoinc . co . jp ) を参照してく ださい。 


無線 LAN イン 
ターフェース部 

準拠規格 

IEEE802. lib (無線 LAN 標準プロトコル） 

RCR STD-33 ARIB STD-T66 
(小電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

DS-SS 方式単信（半二重） 

データ通信速度 

1/2/5. 5/llMbps (オートセンス） 

アクセス方式 

インフラストラクチャモード 

WDS モード（アクセスポイント間通信） 

周波数範囲 
(中心周波数） 

2412〜 2484MHz 

※携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジ 
才等とは混信しません 

伝送距離 
(周囲条件による） 

屋内 115m/ 屋外 550m (見通し）までの通信が 
可能 （1Mbps 動作時)。 

※ 11Mbps 通信時は、屋内① 50m/ 屋内② 25m 
/屋外 160m (見通し）。 

屋内①：障害物の少ない オフィス 
屋内②：障害物の多い オフィス 
※通信距離は環境により影響されます。次の 
ような場合は電波の届く距離が短くなる 
ことがあります。あらかじめご了承願いま 
す。 

① マンシヨン等の鉄筋コンクリートの建 
物内及び構造に金属が使用されている 
住宅。 

② 大型の金属製家具の近くなど。 

アンテナ 

ダイ バシティ 方式（内蔵） 

セキュリテイ 

104(128)/40 (64) ビット WEP、IEEE802. lx、 
RADIUS、 パスワード、 MAC アドレス登録機能 

有線 LAN イン 
ターフェース部 

準拠規格 

IEEE802. 3 (10BASE-T)、 

IEEE802. 3u (100BASE-TX) 

データ転送速度 

10/100Mbps 自動設定、 10Mbps 固定、100 Mbps 
固定 

データ転送モード 

半二重/全二重自動設定、半二重固定 

ポ 1 卜 

100BASE-TX/10BASE-T ポート XI (RJ45 型 8 極 
コネクタ、 AUT0-MDIX 対応、 PoE (受電）対応） 

シリアルイン 
ターフェース部 

ポ 1 卜 

Mini-DIN8 ピン（メス） 
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電源 

AC100V (PqE 対応） 

電源電圧 

AC アダプタ使用時 

DC5V 

PoE 使用時 

DC48V 

消費電力 

AC アダプタ使用時 

最大 6W 

PoE 使用時 

最大 7. 68W 

消費電流 

AC アダプタ使用時 

最大 1.2A 

PoE 使用時 

最大 0.16A 

動作環境 

温度 

0~60°C 

湿度 

10 〜 90% 

重量 

620g 

外形寸法 

195 ⑻ XI 69(D) X46 ⑻ _ 
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